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Seuil de positivite de I'AMA : 6'^C%o(inetabolite) - 5 C%o(compose endogene de reference) > 3%o 

S'^C du compose < -28%o 
Variation maximale admissible liee a la methode: +/- 0,8%o 

Conclusion 

L'analyse par spectrometrie de masse de rapport isotopique indique une engine exogene des 

metabolites de la testosterone, coherente avec une prise de testosterone ou de I'un de ses 

precurseurs. 

L'origine exogene des metabolites de la testosterone a ete objectivee sur la base d'un 

appauvrissement isotopique de 3.51%o et -6.39%o respectivement pour les metabolites androsterone 

et 5a androstanediol. 
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